b. kierownik Oddziału w Zakładach Południowych 


urodz. dnia 5 sierpnia 1906 r., zmarł po długich a ciężkich cierpieniach 
dnia 6 sierpnia 1941 roku. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w środę dnia 10 września b.r. o godz. 8 rano w kościele 00. Kapucynów 
w Krakowie 


na które zaprasza się. 


i ZAKŁAD 
AETERNITAS. POGRZEBOWY 
ANTONIEGO HORAKA jun. 

Kraków, ui. Mikołajska 14. - Telefon 106-64 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


